ANTONI 


BROSZ 


LITERAT, DZIAŁACZ KULTURY, DŁUGOLETNI REDAKTOR PANSTWOWEGO WY- 
DAWNICTWA NAUKOWEGO, ODZNACZONY M. IN. KRZYŻEM KAWALERSKIM 
ORDERU ODRODZENIA POLSKI 


przeżywszy lat 68, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł dnia 26-go grudnia 1978 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w środę dnia 3. I. 1979 r. o godz. 12.30, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim 


smutku: 


ŻONA I RODZINA. 
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